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İLÇEMİZ GİRİŞİ IŞIL IŞIL OLACAK 


Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 17 Ekim 2008 il il 
2002 yılında ilçemiz kenarından geçen D-80 Devlet 


Karayolu bölünmüş yol olarak yapılmıştı. 


Aradan geçen 6 yıl sonrasında yolun refüj bölümünün ışıklandırılması için çalışmalara 


başlandı. 


Aksoy Elektrik Firması çalışmalarına Torunlar Petrolden itibaren refüjde kazı işlemlerini 


başlattı. 


Devlet Hastanesine kadar olan 1900 metrelik refüj çift yönlü elektrik direkleri dikilerek, 


kavşaklar projektörlerle donatılacak. 


Yorum Ekle 


Abdullah Faruk Günaydın 


https://tasova.gen.tr/ilcemiz-girisi-isil-isil-olacak/ 
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